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miiizii traha airobc pa kila c peligi 
nan pa cccnomia dje pais. asina c pi 
sidenic a bisa. 

E coniision cu el a forma lo diir 
lui rapport prtnic cii oiro sinian di 
bicrnes. Tiir bende ta spcra cii e wi 
ga lo dui'a por lo menos un simi 
mas. Lo diira por lo m.nos 5 simu 
prome foinunan. cii a fria complet 
mente dtirante e liichanan cu e wi 
ga a diira. ta traha ben airobc. 


Introduccion di* e Ley Taft-Hartley 
proclama pa President Eisenhower 


pleo. E cantidad di staal cu tin ac- 
tualmenlc. la chikilu y lo necesita al- 
giin siman pa c proditccion connpleto 
euminza alrobe. 

Pa e molibu ei ta necesario pa cu- 


WASHINGTON, 11 okt. — Ajera nochi presidente Eisciihnwer 
a suplica e ley Taft-Hartley di vlgor ajera iiotlii r;ba e traha- 
dornan Merlcano den industria Mericano di staal, eii ta welga 
desde 86 dia pasa. 

E presidente a declara cu c welga 
lo perhudica bienestar y seguridad 
nacional- „Bienestar nacional ta exi- 
gi euminzamentu inniedialp die pm- 
diiecion den e industria tantu impor- 
|e aki”, asina el a bisa, 

E prome paso cu a worde tuma en 
virtud dje ley Taft-Hartley tabata for- 
macion di un conseho di investigacion, 

CU lo formula un rapport pa e presi- 


FATUM — Tel.: 1845 
Po tur bo oseguronon 


Botada di Supertanker 
”Esso Aruba” 


E presidenlt 
dje fabricanar 
cu .SOO.(KK) tr 
staal y como 
nan cu tu tra 


ORANJESTAD. — Den ultimo edi- 
cion di Esso News nos a lesa cu dia 
15 di augustus na e waf di Howaldts- 
v,erke na Hamburg senjora Haider, 


esposr 


Ije niiembrcoan di di- 
idard Oil a elec iia c 
e lauker ..Esso Aruba” 


ihador den industria dl 
2()Ü.(K)I) den industria- 


dente. Siguiente pas^ lo la un peti 


•Segun la wordii spera c bapor aiki 
'lo keda lermina na december dje anju 
aki y lo ta cla pa euminza cu su bia- 
hanan entre Merca y Caribe. 

E „Esso Aruba" bieu a cumpli 17 
o tja di scrvicio bao dje nomber aki. 
E lankero aki a wordu baba na awa 
na 1931 na Imglaterra bau dje nomber 
. Prn Boliwir". oa anja 1936 e la hao- 
ja e nomber di ..E.sso Aruba". E tin 
un velocidad di 11 nud.o. ta 4S2 pia 
largu. y un colado di 28'8" y por a 
carga un tercio di loke e ..Esso .Aru¬ 
ba" nobo ta carga. Di anja '31 te na 
’.S3 tempo CU nan a bende cu otro 
compaoia e bapor aki a nabega en- 
Ire Merca pa terriforienao den Cari¬ 
be. Durante oltimo geurra e la wordu 
toroedea dos bes. prome biaha den 
zuid-oost di Guantananmi, Cuba y di 
dos bes dia 28 di Augustus '42. Tur 
dos biaha nan a logra sc.apa e bapor. 

A'wor e veterano jiki cu durante geur¬ 
ra a transTorta 11.000.000 baril di pro- 
ductonan di pelroleo na e Aliad.^nr.n. 
a hi’oja i’n otro nomber y de bes en 
cuando ta bishiia Lago ainda pa e 
compania Star Line, cual ta explota 
e bapor aki awor. 


(Di nos sportreporter) 

ORANJESTAD. — E ultimo porti di e concurso locol di 
spearfishing o trcce v equipo forma door di Rosendo Coli- 
na, Nemcncio Solognicr v Pedro Bislick como ganador cu 
un amplio margen d* difcrencia oribo su fuerte rivalnon. 
E biaha oki c team di Colina a logra un cantidad enorme 
di 895 puntos, loke t-j mas cu non a obtene den nan e dos 
tornconen arttorior huiito. Non gran total a bira awor 
1.560 puntos. Trinta y shete piska nan a mata, cualnan 
tobota 17 picuda; 7 groupers, 11 snappers y 2 dradu. 

eam di Conwin 
r Clydc Lade. 
pa 414 puntos 
i| 1.087 puntos. 


Texas Furniture Store 


indiidable- 
dea diiran- 
yiida na 
c rorneo 


Number dos a ked; 
Cham. Eddy Bislie'k 
Ni.ii a mata 26 pisk; 


iiliilo 'i ^3 'fich, 
Number dos tab; 


roupers. 

Holmo 


The heart of your engine [3 your 
battery 


da. 6 groupers. 5 s«iappers y I ju;- 
Nan gnm total di punto a keda 1.03. 
E tearn di Licnel Agumbero, Harol 
Larmonie y Dominico Geerman no 
trece piska pa pisa aden y pues 
■keda ultimo cu apenas 114 puntos. 
equipo aki a sali cu un ora di retra; 
debi CU nan no tabata tin boto. 

Indudablcmentc e concurso di Spea 
fishing tabata un cxi.o rotunda y 
equipo di Colina. a demostra su gr;i 
calidu'J. Nan lo la mereccdor repr 
senlantc oficial di nos isla den c v 
nidero Torneo lnten:iacional. 

Marilza ti i;ana trollii 
E ccocurs.'i di Trolline a tuma I 
ga aycra cu 8 boio parlicipante. C 
mo ganador a lermina c holo Maril- 
di Buhu Monart. kende tabata tin c 
mo crew Milo Crocs y E. Jacobs. N; 
a trece 1 I pisca aden cu a pisa 


SPRITZER & FUHRM.\NN, 

RECEIVES 

A iDIAMONDS - (INTERNATIONAL AWAR© 
HIGHEST HONOR IN JEWELRY FIELD GIVEN TO 
DESIGNERS IN .SEVFiV NATIONS 


Sra. Elebnor Roosevelt a 
cumpli 75 anja ayera 11 di 
oktober 1959. E ta duro 
ainda segun nos por mi ra 
riba e portret aki. 


Keep your engine 
young at heart 
with a lively 

ATLAS 

PERMA-FUL 

BATTERY 


Segundo notificacion pa falta 
df error! 

LA LINDA 

CONTINUIS TILL OCTOBER 24TH. 

WE ARE REBl'ILDINT.. 

EVERYT^ING HAS TO GO! 

I,AIVIP8, MATRATOES, C'ARPETS, PORCM CHAIRS - U RNITI RE 
KIDDYCTIOPS, el. 

Also rhlldrenwarc: SHOES • BOYS .SHIRTS & PANTS - 
DRFSSES - TOYS, ctc. 

DROP IN AND SAVE A LOT OF MONEY. 


Wij zijn er trots op U mede tc delen dat wij deze „Oscar als 
hoogste onderscheiding op I Octob'T in hel Waldorf Astoria Hotel 
- te New York in ontvangst mochten nemen. 

Deze internationale onderscheiding werd ons verleend op ontwerp 
en uitvoering van oen zeer biezondere 
diamanten clip. 

Het bijou wordt nu in diverse Amerikaanse steden tentoongesteld. 
Daarna zal dit bekroonde sieraad in onze showrooms op 
Curacao en Aruba worden geëxposeerd. 

SPRITZBR & FUHRMA.NIN 


Needs w,iter 
normal iise! 


Gct a FREE 
BATTERY CHECK 


WirH A DIAMONDS - INTERNATIONAL AWARD 195» 








AWUPAANSP COURANT 


DIAIUNA M OKTOUR IfSf 


Mededelingen von Belford Brown aan ' 
de autoriteiten van zijn stod 

SAN rKANCISCO. 11 «kl. — I)t* heer lldlturd Brown, direc¬ 
teur vuil (Ie ii)!crnulioiiule luclilhuven vun Sun Franciscu, die 
op hel o^eiihlik in l''uro|iu verioet'l, heeft de volgende inedede* 
linden uun de untorileileii > an /.ijii stad doen toekonien: 


l);ul Oiisl Ie Ai'isU' 
iiK’lcr viijo sint! ii 
is'rili; op ilv.' 100 
S min., iiola'iile c 


ilc Olcnst nissen I ni'opii 


als eiiKlsialion laten \allen 
melde dalnin al' is ile 1'; 
iwee vinehien pei ueels, n 
linpen vasluesield. In l'inop 
Parijs en I lankt'orl yeslogi 


i') Mei de luelnsaa 
veieni.ud in .,,\ir (.'nioi 
komen, ilai Los An.eek 

Ixrnden /uilen woiilen 


1 on spiekinyon woiden gevoerd lenciiule de ' siunspr 
iien. leelmiselie details vasi le sivllen voor 33 seei 

leell de iliensl nissen San I raneieso en slag Ita; 

i'k' I i.inkloit \aii rie I nlihansa. rrnlnem 

‘>‘>1- Ier verklaring van ile reis san ile 
i>p heel Hrovvn naar l'nropa /ij vermeld, 

ieh- dal hel in de hedoelinji van de Inehl- 
naai havenanloriteilen van San I raneiseo is 

er zorg vooi' le dragen dat de stad ovei- VC 
eeiikomstige verhimlingen mei lüiropa 

ippij \erkriigt als Pos Angelos reeds heelt ol 
van /al krijgen. 

Man wilde niet , l'.nseher 
el;;;’ huwen: gedood 

nar- <iUI'\()h||' Ifii donkerogige I 

de Sieiliaanse sehoonneid hort de /ieh le KI ( 

Cirenoble lol drie jam voorwuanleliike NOAI) 
ge\aiieenissiral' veroordelen wegens me- Forlnnii 
. 'lepliehligheid aan de moord op iiaar Vitesse 
minnaar. Mi-ar broer, eveneens ine.ie - De 
pllehiig, kreeg drie iaar o’ivoorwaaiiie 
liik. leruiji uvee /w'agers van hel meisje , 
vijf jaar gevangenisstraf kregen wegens j ' 


had iloor vle/e tijdens /o 
voorsprong veroverd dal de 
.(.( seconden op ile 100 me 
slag haar de eerste plaats nie 
vrninemen. 


in hel Sport- .S—|; 
idam /ij »on i ACiO 
n I.04.X mjn., / 
meter rugslag | burgii 
■en behoorlijke 
vlinderslag en Ha 
/o een grote ! - 
de I ininimt long 
meter school- ! Valk 


^ Rigtersbleek 4—1; Heljnond — ’i oiro cu tJuna üu mes un elogio; bro- 
Gooi 2—2. mameato no mas. E bende cu ta ex- 

Fiiulhüven - HeUnoS * 5 ï-0 P^rammte pa 

DHC Tsv 2 -T Saar - fcu-’ sü 

warden .V-2: DK' - De C'naalsciiap »» P^’i 

-S-l; RIK' - tio Ahead 2-2; S"* "'‘‘hi'O. 

ACiOVV -- Rfll 2-0 Shev./Holl. Sp. t, ol ir ... 1 1 ; .i- 1 

nqut tambe den su cabe/, un idea cu 
Iwtiede divisie \ i-’ '•Idcho 

ilheliniiia I—0' UVS 'i* tmagnacion. naturalnK'nte su 
I gest.; Baronie -- vnfermedad ta bint mas scmIo. Y e re- 

A -- F.DO I I; De sultado dje Icciiru aquj la. cu e ciler- 

3. medud ta bira mas serio. y alafin e 

Tweede divisie II patiënt la bai lies sim;in cu orden dl 

/.eist 1—1; Veloeiias dokter p’e warda cama y esei ta loque 

2—1; /vviiriemoer nies a busca. ' 

enveen — Fnseh. Boys ' 

Tubanlia 2—I. N'a kantooinan ta pasa cu icjul;!- 

ieurs — Eerste klasse A ridad, cu un hciiile cu mester queda 

- Gouda 1—3; Hiniits milar dia di^n su cania y mester que- 

I akkwuri — UVV facilita su mes 

1 I ^ sinlimento di heroismo door di bai 

LI u b'^ha toch. 


Nederlandse 

voetbaluitslagen 


Tweede divisie A 

lem - Wilhelinina I—0; UVS 
;r.\es I--I gest.; Baronie — 
I I: ONA -- F.DO I I; De 
- NEC I--3. 



j Hilversum /.eist 1—1; Veloeiias 
■ -- Zwolse Boys 2—I; /vviiriemoer 
I Velox 1 2; Heerenvven — l-nseh. Boys 

^ I—0; Rheden Tubaiitia 2—I. 

Amateurs — Eerste klasse A 
De .Spari;ian - Gouda 1—3; Unilas 
Emma 0 - l); I akkwuri — UW 
; 2 -1; DWV - Duick 3—.S; HEC — 
: ,SVW 4 1; OSV - IX'G 2—4, 

I Eerste klasse B 

(.Juiek iNijm.l Hengelo 3—0; 

I Aleides — Esca 2—4; Borne - WW 
! U-4; Oosterp. IH)S ’l‘l 2—3; Be 
• (.Jniek iZutphenl -- WVG 0—1; Quiek 
'20 — Sneek 1 — 1 


2—3; Be | ‘■'lara na i 
-I; Quiek por larga 


KK CiVA\ 3-- 
NOAD I —I; BW 
EorIun;i IV'laardingenl - 


Fierste klasse l' 

MOG '17 . - Alliimee 0—2; .Sn.C'l. 
Emma — Sp.C'I, Irene ü—2: TOP — 
Boxtel 4- I; Krabaiilia — Roermond 
2—2; Heer - - Hoensbroek 1—0; Wil- 
helmina '08 — De Spcehieii 3—I. 


ikaanse Westkust openen 
V Angeles en San I raneisco 
• vvonlen opgenonien /on- 
voor één v.in beide sleden. 


I"iilei on tie (lag hei hd meisje 
haar /v.auer aan hel gerechtshof horen j 
lerlellen. hoe hü haar minnaar dood- j 
.choot. omdat ile/.e afwii/end stond 1 
icgeiK'ver een huwelijk met het meisje. 1 


l eraarde bes'elliiis; van de 
slachtoffers van de 
,,.\eroc(»3iiiiiaiider" 
te Suriname 



Pitcher di Dodger Roger Craig (na robei) kende a pitcha pa Lo$ 
Angeles conversando cu manager Walter Alston (den center) y com* 
panjero di equipe Don Demeter telicitando otro cu e derrota riba 
Cardinals cu 3 —0 na Sint. Louis mientras cu Milwavkee 
tobatn perdiendo. 

Entierro di e victimanan di e 
avion cu a cai na Surnam 

PARAMARIBO, 11 okt. — Dia Sabra acto di entierro dje vic- 
tima de desgracia di c avion „Aerocommander” dje compania 
Surinam die aviacion, e piloot nan Vincent Fajks y iRudi Kap- 
pel, a tuma lugar. 


raei. had geslagen, een daad. die volgens 
de .Sieiliaanse opvallingcii even erg is 
als een moord, 

..Daarna /ag ik, dal hij in /;V/ achter- 
zak greep, waar een mes zat. ik trok 
(■cn revol'-cr en schoot hem dood", aldus 
S:inbilo. Terwijl het lichaam van de j 
I man. Pino Hardanico. op de grond lag. | 
scholen Salvalor Amalo. een andere 
zwagere van Vincenza, en Sanhito nog 
zes kogels op hem af. [ 

, De moord had plaats in maart in ' 
1958 dl een wijk van (irenoble. vaar 
veel Italianen wonen. Pwee maanden 
ra Tardanieo's dood kreeg Vincenza in 
de gevangenis een bahy. die zij Pino 
: noemde, naar haar vermoorde minnaar. 

Coimiiissie van undcr/ock | 
voltooide haar werk ^ 
in Laos I 

VII-NflANE. II okt, - De eom- 
sie \an onderzoek van de V\. die sinds i 
1.5 september de toestand in l.aos be | 
studeert, heeft haar werk voltooid en i 
keert dinsdag naar New York terug. 

Zij zal d;in haar rapport voor de ve>i]ig- I 
heiilsraad opstellen. Een paar leden blij- | 
ven in I aos achter. I 


^ Resultado definitivo di 

Londen. 11 Oct.— E resultadonan 

f organisme di Nacionnan Unidas encerga cu vigilancia di e Tregua definitivo dje cleccicnnc-i parlamcnta- 

ta observa e cumolimento di step cu brinqamento na Palestina v ta Inglatcrra ta: 

, . ... . . Crnservadornan 364 asiento. lan a 

colabora cu e portman di acuerdo armistico pa supervisa e cum- gana 29 y a perdc 7. Laboristanan 

plimento d/e condicionnan scqvn e stipulacionnan den e acuerdo. 258 asiento, nan a gana 5 y a perdc 

Un grupo di observadornan rnihtar di Nacionnan Unidas ta prepa- Liberalnan 6 asi^n o. .v/o a ..ana 
. . , ...... ... y “ Indcpcndientenan 

ra pa mvestiga den un sector Jordania dje trontera entre Jodania (Pro-conservador un asiento. nao a ga- 
y Israël. Den centro nos ta mira Mayor Eric W. Crute di Australia, “"o y no a perde ningiin. 
huntu CU corporal di Poliz, Yunis Khalilf na robe*) di Jordania y e w • • 

oficial Verner Andersen dje organismo pa Vigilancia die Tregua. IVilSrCriO aj6 




n,es,„ ,, ,ucü(,a„».i„,„c(,s Ënticrro (li e \ 

Ta existi cierio maneranan di an- 
da, CU ta abri porlan;in masha anchu • 

pa ansia irntóonudo. Quen cu tiata 0171AI1 All O A< 

contra nan mes saliid. la nan mes mes- UVlUll vll d 

Ier wanla e resulttidonan. 

'I'ur Ml ..bon” pronositoiuin la caba PARAMARIBO, 11 okt. — Di 
m;is!i;i falal. naluralmente cu e no la tima de desgracia di C avion „ 
hos-., e laba cerca su mes. Surinam die aviacion, e pilootr 

E ta cumioza na uitere di un desii- i . . » r 

no CU ta persiguic, Su ansia ta pone PCl, 3 tuma lugar. 

uuore CU eta on pajaro de mala suerte ^ mor.cnan a ser precede pa un 

Pa esnan cu oiiicr lende > o. leeh. militar (sr. Faj'ks tabata reserve- 

I a esnan cu quicr tende c la decla- ji canadian Air Force), 

un destacamiento di poliznan, 3 vehi- 

..M'a Derde mi omnleo. comn er. ^ 


lario y represenianienan dje compania 
surinam di aviacion, ji Suralco y dje 
„Operacien Grasshopper”. E fila a si- 
gui un ruta Jargu pa duna miles di 
bende oportunidad di expresa nan 


dadnan di Hulanda y Antillas y vurios simpatia. 
compania. | 

'Despues jje autonun di e miembro- j Despues di un misa catolico y un 
nan di familia dje fallecidciian a sigui protestant a papia na e grafnao c mi- 
gobemader di Surinam. J. van Til- nistro presidente di Surinam, Erna-, 
burg; conscho di ministronan di Siiri- nucls; Promo ministro Jonokheer di 


nam. e promo ministro di Antillas 
Hulandes. E. Jonekheer; c presidente 
y miembronan di Statc-i di Surinam. 


Antillas Hulandes. c director di KLM 
y e director di Suralco. E orudornan 
a referi na e trabao di pionier di am- 


rio, cu a tuma lugur na Inglatcrra ta: 
Crnservadornan 364 asiento. lan a 
gana 29 y a perdc 7. Laboristanan 
258 asiento, nan a gana 5 y a perdc 
28. Liberalnan 6 asien'o. -lan a mma 
uno y a perde uno. Indcpcndientenan 
(Pro-conservador un asiento. nao a ga- 


te di husticia y rekenikamcr, Tnilitar- 
nan haltu y autoridadnan dein cuerpo 
poliz. miembronan dje cuerpo consu- 


n Advies. Cor- bos piloot y na e popularidad cu nan 


tabata goza di dje, loke ta evidente 
den e hecho. cu tur clase di poblacion 
dje pais a expresa nan sinvpatia. 


Na een Kalholieke cn l'ioteslanl'.e 
dienst spraken aan de groeve de Suri¬ 
naamse minisiei-presideni, Emanuels. 
picml-r hmekb--r van ile Nederlandse 
Antillen, de direeieiii van de S.l .M. 
en de ilireeteiir van ile Siiraleo. De 
snelpers ne/en op bel pionierswerk van 
piloien en or> de poniilarileit die 
bleek iii' hel medeleven uil alle lagen 
der bevolking. 

Liniik lil hereikfe hoogste 
nfstaiid van de aarde I 

MDSKOl'. I 1 okt. I oenik 3 heeft 
/ leiil.i';;ivond ilc gi'oi'iste afstand van 
ile aarde, ongeveer 468.960 km. bereiKi 


Internationaaf 

sportnieuws 


Birniingham f'ily -- Sheffield WcJ- 
nesdav II-- 0; Burnley — Blaekpool 
I 4: ('helsca - Bolton Wanilerers 
1-2; l eeds United -- Everlon 3—3; 
l.eieesier City -- Blackhiirn Rovers 
-5; Manchester United -- .Arsen;il 
t—2: Nevveastle United — Nollingham 
Koresl 2—I: Preston Norihend 
Manchester f'ily I—5; rollenham Hol- 
.piir — Wolverhamplon Wanderers 5 — i: 
Aesl Mromwieh Albion — Fiilham 
;—I; Wesihain United - l.ulon Town 


I Enemigu encarnal di humanidad 

! Miedo pa un enfermedad a haci mas 
I hende malu cu e enfermedad mes 

I Casi !ur hende, cu cada bez no ta sinti nan mes completamente 
I 'hon ta liiba un idea cu nan tin un of otro enfermedad cu ta slro- 
ha nan salud. £ ta conta cu su curazon ta debil of cu su stoma 
no ta bon. Mucho bez e mes (a figure cosnan di mas fantastica 
posible, e complicacionnan cu ni dokter mes no sa di dje, pa- 
sobra ta un enfermedad nobo i stranjo cu e patiënt mes ta su- 
pane cu e ta sufri di dje. 


Verklaring van 
minister Luns 


I. ir'dë' p'"-' 

heeft de Ne- 


KOI I l-RD.WI. II okl. In de 
, l^ncrgieh;ll le Rottcrdiim heeft de Ne- 
derhmdse keurlurnploeg heren ziitorvliig- 
iivonil een kleine overwinning behaidil 
op een seleelieploeg uil Winlerthiir 


H:i,st.i or;i cu un p;i;icnt l,, calctila 
vlies number di s.i cnlernie’dad. te e 
ora ei e uo .s;i mas cu i.m no.mbcr cu 
por tin mash;i hopi niücacion. E no 
conoce caiidad di su enfermedad-, . 

É civ) .lo.ir di SU kie.xmciilo y ma- 
h.inienlo eontinuamente riba c enfer- 
nicdad aqui e ta s!roba e forz.u cura- 
liva di haci su trabao den su curpa- 
No ohsl:inle e precaiisionn;’ii di su 
dokter c t;i haci sii mes mas malo 
queriendo cu e la malu- 

Un dje oli'o ctisonan ieiial aqui ta, 


('nferniedad claramenle ta bira hopi 
mas serio. Y esei anto ta rcalidad. 

Tin hopi hende ta camcia rond bai 
bini quehando dolor cont'iuiamcntc, 
pcro nan ta bisa ora cu bo cooseha 
ncia bai na un dokter: 

..Mi n’ ta bai na dokter, pasobra 
e ora ei c ta ordena mi d.''umi aigun 
dia riba mi cama- Y awtar aqui ta im- 
po^iblc cu mi Dor b'U- pas'bra ho n' 
la quere cu mi ta jnexitablc na mi | 
trabao”. i 

NaturaJmente cu csaqiii no ta riada I 


I Misferio dje 
I atentado riba 

Kossem 

CAIRO. 11 Octeber. — E ccrant- 
nan na Cairo a sikirbi bao di titulonan 
manera pop ehemplo -situacion ma¬ 
sha grave”. ..misterio dje atentado ri¬ 
ba Kassem’’ y ..15.000 irakes a ser dc- 
tene den 24 hora", e nolicianan dje 
atentado riba prome ministro Kas- ‘‘enle instrumentonan. pa prepara e 
sem di Irak. „Al Goum-heuria" a a- estudiantenan na un of mas c-xamen 
firma cu c auto die promo mini.stro ^len c materianan manera; Historia 

irakes tin buracu di 43 bala. Paree d; Musico, Solfa (dcsarrollo di oido) 

CU nan a tirclc cu varios mitrailleur. 

E chofer a muri y gencral Kassom a Te cu awor no tabata posibel pa ha- 
pasa un opcracion cu a dura 1 V 2 ho- ei esaki na Aruba pa motibenan or- 

ra, den un hospital. ganisatorio. Un dje problemanan ta- 

, bata CU tabalin asjia tajitu dcma ida 

Explotacion dl P“ lesmm privado cu e maestro no ta 

■ resta tempo pa otro trabaonan. 

gvQnQgF na como ta di hopi invportancia 

* pa Muziekschool bira mas complcto, 

f Y^ga tempu pa cuminsa cu c 
curso. y lo tsi ocasion pa 50 te 60 
CARACAS, II Oclober. — Algun alumno.mes ora- 
errnaat rnilitur a cxplota ajera diJan- Lesnan den canto y Icsnan pri-va 
ti dje emisoranan di Radio y Televi- dj cualkier instruménto no ta suficien- 

sion — Caracas, y algun momento ic pa duna c muchanan c ccnocemen- 

despues granaatnan a explota dilan- to v amor Pa musica neccsarlo pa nen 

li di cuarlel gencral dje Union Rcpii- hida- Pa esaki nan mester sabi algu 

blieano Dcmocraiico, lamhe. No tin jj' Historia y di e compositornan. Pa 

vietima. E proycctilnan a caiisa dan- ______ 

jo na c edificionan. Poliznan no a _ , , , 

I hanja e personanavi culpabic, a'nda. EXitOSO CleDUt Ul 

- „Eendracht'" 

II 6 IQ o OlAailTO NICOLAS. — Diasabra u-n. c 

Cl CllvCIllfiCI c‘^' 7 i<^dia. canto y baile. ..Ecn- 

j dracht” bao direccien di sr. J. Blatz, a 

I duna un prescntacion den Club Sur- 

a itiavimol 

llld.Alllla.1 ‘■’i ‘liscu.'-so cortico di e men- 

I , licanan. mientras sr. H. Hennep a per- 

I alcanza su distancia niaximal cura pa c acompanjamento. .Sr. Wolf 

awe el lo cuminsa su biahe bek *> algun poesianan di Surxiaim 

ite 1400 km.»pa hora awor. Bao S.' SiguëzTuïu llZlt 

fera su velocidad lo aumcnfa I.imibc tabata tei riatunilmentc, y mes- 
, ter bisa cu c publico u gqsa enorme 

di su prescntacion. 

E ageneia ruso di prensa „Tass" a A sigui sr. Spclaar cu algun trikinan 
declara despues eu c l.unik lo alcanza di goochelaar, e persona a'ki kende 

su distancia mas leu lor di Icra ayvi; pa prome biaba nos a mira riba es- 

nochi numa. Dia 18 di October lo e cenario tabata un berdadero exito. 

pasa tcra na un distancia di 40 000 'Despues di pausa a lenc un minuut 
km. CU un velocidad Ji 4 km. pa sc- di silenÈio na tnemoria di Rudi Kap- 

guodo y despues cl lo circula Icra pa pel cu a muri algun dia pasa den un 
15 dia. accidente di aviacion. 

Radio Moseu a informa eu c come- 'Luego a sigui e prescntacion di un 
la gnatdi di Giacobihi lo pasa massha Cv'media di tres acio lilula Lydia ta 
cerca di lera pronto. Durantc e tem- bao Brc'kopondo, dirigi pa sr. H. 
pu ei 1(5 tin hopi pida meteoor den Samson. 

cosmo rond di icra. Duranl.c e vvceik- Laslimanicnte nos mester bisa cu c 
end aki k, la posible pa hopi sirea „itimo prescntacion un groepdans si 
cai. E astronomonan ruso la spera di „ |,„j complete manera mester, la, 
ricibi informacion imico locante c me- p^rsc cu c disco a fracasa of algu asi- 
leoonnn n'ki di nan Lunik 3. cu lo „„ 

pasa door dje almostera tereslre aki Ttpico di Surnam, e ooho dia, aiday. 

Acllvidad dU-omUton di M.U. " -IS",™ 

a termina na Laos ,van huntu na ooho dia despues di 

Vk-.niine. II Oct. — E comisiön di "lorto. na cual ocasion nan la .lesa 
investigacion di Naciaman Uni. cu la liopi, pero na unda tin hopi bebemen- 


Muziekschool ta prepara muchanan 
po exomen 

lANJESTAD. — Di parti di direc- | medio di discenan mester^hanja opor- 


tor di Arubaanse Muziekschool Rien 
Hasselaar, nos a ser informa cu mu- 
zieikschool lo cuminsa cu un curso di 
mas o menos 50 alumno pa un examen 
cu lo ser entrega nan diploma si exa¬ 
men bai bon. 

E educacien a'ki ta den materianan 
tecrctica di muziek loke ta algo cem- 
pletanwnte nobo pa Muziekschool di 
Aruba. Sr. Hasselaar ta bisa cu tur 
muziekschool na mundo conoce esa- 


tunidad pa tende hopi bon musica y 
yega na comprende e musica mihor 
door di splicacion. 

E alumnoan cu awor a ser parti 
den (grupo di dos edadnan lo haya 
lesnan den Historia di Musica, Bida 
y Obras di e Compositornan mas po- 
pular, estudio general di Musica y 
solfa. 

Na final di e Curso mas o menos 
pa Mei 1960 tur e muchanan cu a 




mm 



LUNIK 111 di Rusia alcanza 
SU distancia maximal 

MDSCl', 11 okt. — Lunik-3 a alcanza su distancia maximal 
for di tera, esta 470.000 km, y awe el lo cuminsa su biahe bek 
pa tera. Su velocidad ta solamente 1400 km.'pa hora awor. Bao 
di infliicncia di gravitacion di tera su velocidad lo aumenta 
pronto atrobe. 


Lihc manera un liccha y eu posibilidad di bai tig- rag pa evita tironan di enemigo, e proyecto di mat 
nohu di dcicnsn di Mena ia ser ilustra aki riba pa Frank Tinsley. E tin un aparato monta aden di 
di radrir cu automaticamente ia pone cam bic di direccion na memento eu otro missil ta 
binl den su direccion. 


E prcf.'sx>j. ruso den ustrononiiu 
pref. Sehternfeld, ;i declara segun c 
igeiicia ruso di prensa ..'rits.x". cu e 
Lunik 3 I.v por kcdu exisli pa masha 
hopi tempu. si c no hanjelc den nin- 
.mtn daimentu serio cu meteoornan. E 
1 Lunik 3 lo pasa Lima di biz en cuan- 
j ik) y tcoreticamente cl lo ytfga mas 
eerca posible di Lu«ia. it»,i tlistancia di 
maximal 10.000 km . ntl .fanuari 1967. 


Kuznethof a 
acusa Merca den 
discurso 

NEW YORK. II October. — E 
dclegado ruso cerca Nacionnan Uni, 
Kiuznetsof. a tene c discurso mas stf- 
vero sovielico desde Krulshcl su bj- 
shita na Merca. acusando Merca aje¬ 
ra CU e pais ei ta usa e problema li- 
heleno den N," '' -nnan Uni, pa iniensi- 
fica e guerra frio- 

I'raneia a declara cu lo c i"' vo'a 
riba e asunto .,pa niotibunan di prin- 
cipio y pregittrtanan hiiridico”. I 


i tambe, fucra di sinja toca c dife- pasa aan examen bon lo hanja un di- 


E ageneia ruso di prensa ..Tass" a 
declara despues eu c l.unik lo alcanza 
su distancia mas leu lor di Icra ayvi; 
nochi numa. Dia 18 di October lo e 
pasa tcra na un distancia di 40 000 
km. cu un velocidad Ji 4 km. pa sc- 
gmdo y despues cl lo circula Icra pa 
15 dia. 

Radio Moseu a informa eu c come- 
la grandi di Giacobihi lo pasa massha 
cerca di lera pronto. Durantc e Icm- 
pu ei 1(5 tin hopi pida meteoor den 
cosmo rond di tcra. Durantc e week¬ 
end aki Iq la posible pa hopi sirea 
cai. E astronomonan ruso la spera di 
ricibi informacion unico locante c me- 
ieoonu .1 aki di nan Lunik 3. cu lo 
pasa door dje almostera tereslre aki- 

.\ctividad di comision di N.U. 
a termina na Laos 


sludia situacion na Laos desde d'jj 1-3 
di september, a termina su aotivklad- 
nan y diamars cl lo rcaresa na New' 
York- L) e fdrmiila su rapp(Jit pa 


lo tambe. 

Nos mester bisa cu e lotal laihaLa 
un hunila principio di ..Ëemlraohl", 
y tur es hqndenan presenla a gosa ili 


conseho di seguridad despues cu c yc- loke a ser ofrcci. Nos I; 


ga New York. Algun miembro lo kc- 
I da Laos- 


e grupo a'ki pronto Irobe riba esee- 
I nario. 


ploma ..A”. Tur e muchanan cu di¬ 
ploma „A” lo por pasa otro anje 
examen pa „B”. Awor nan ta prepja- 
rantlo tambe un diploma C. cual lo 
ta e dioloma final dje muziekschool. 
Naluralmente cu ta muchanan di mu-^ 
zickschaol so por obtenc e diploma- 
nun aki. 

Cu esaki .Muziciksehool di Aruba a 
yega poco mas serca trobe di nan idea- 
nan final. Un muziekschool pa benter 
pueblo Arubano cu un programma 
completo cual lo ta mas o menos 
nicscos CU e programa di muziök- 
schoolnan na Merca y Europa. 

Ta mas cu claro cu Muziekschool 
Arubano ta orgulloso cu a resulta po- 
sihcl tomc tambe di musica anliUano, 
asina ta cu via piano, blökfluit y e 
Kinderkoor musica Antillano lo keda 
sempcr vivienlc- 

Paul Huguet night- 
manager Esso Club 

.SERGE COLORADO: — Rccientemen- 
tc a kcdu nombra pa e directiva di Es¬ 
so Club senjor Paul A. Huguet como 
night-mannger di c club- Senjor Huguet 
anics tabata club magager di Interna¬ 
tional Petroleum na IJalata, Peru. Sen¬ 
jor Huguet u nucc na Suiza. 


Petrona & Croes 

Dakot» - lel: 1712—1639 
MADERA Dl TUR SORTO 


Vermoeidheid wordt 
veroorzookt door 


De chronische vermoeidheid hocf( 
niet altijd lichanicjlijk tc zijn, het kaïf 
ook geestelijke oorzaak hebben. Z«t 
is lichamelijke arbeid minder schaf 
delijk dan de zcnuwachtigc bezorgd¬ 
heid. In zulke gevallen vcrdwijneif 
eetlust, de spijsvertering wordt vert 
sloord cn noch de geestelijke noch 
de lichamelijke energie wordt hert 
sicid. Een iiitslkcnd middel is VH«s 
•Ivo van Dr, CHASE, dat de zenu, 
wen versterkt cn het bloed zuivert ei) 
de spijsvertering bevordert cn zo hej 
gehele organisme ten gcodc komt. i 

Voedsel voor de zenuwen met 

vnr \nvo van dh. chasi| 
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Promer encuenb’o Bubali-Estrellas 
a tenmna den empate 


ORANJESTAD- — E promer puriklu 
di promocion Uegradacion entre o cam- 
p^nnan di A'klasse Bubali y c soia- 
nistanun di hootdiklasso Estrclla a Cer- 
mina iodccisu- Ambos a nota dus gul- 
Tan pronto cu rctcrcc* Cochi Tromp 
a inicia e partido y cu Estrclla a haci 
atakc ya e onoena di Sta- Cruz a tu- 
ma delantcra. Sin cu ningun hungador 
di Bubali pop a ubtene c bala, c linca 
delantera di Estrclla ta bai den ata'kc 
cu ta duna rcsultado. Fur di ala robes 
'Dama Werlcman la pone un boti vooi' 
zet CU Wemet ta medio touch y e ba¬ 
la ta siigi ccrca midvoor Yendi Croes, 
kende di hopi ccrca ta shoot tulen pa 
e promer gol di wega. [abata un bon 
combinacion di e santacruzeronan, pe- 
ro nos ta kcre cu si c portero di Bu- 
hali a sali y busca di intcrcepta e 
chens pa anota lo a bira algo menos. 
E 'huogada talvez asina rapido a sor- 
prende keeper Dominico Tromp com- 
pletamente- 

E desventaha tempran aki siaenv 
bargo no ta desanima e norteronan cu 
ta bai den atakc enes ora- Nan ta lo- 
gra tenc e bala pa largo rato riba c 
mitad contrario. pero e rechtsbuiten 
Dominico 'Ridderstap a shoot dos bia- 
ha mak). Un corner tuma doop di Bu- 
bali for di ala drcchi tampoco a duna 
e resultado cu' nan tabata spera. 
Estrclla tambe ta bai den atake. 

ya e defensa di Bubali ta mas 
tinp y ta logra kibra e atakanan. 

E gol di empate ta worde anota den 
di,23 minuut. Rechtbinen. Alejandro 
Ttoitip (iBubali e biaha aki a presenta 
7 Tromp so!) despues di ricibi un bon 
pa^e di su cempanjero na ala drcchi 
Ridderstap ta pasa un dsfensa estrclla 
y ta shoot duro den sktma lastra la- 
gaftdo Ikeeper Vries busca c bala en 
va^ CU un uitval. Score 1—1- 
Un chens di Estrclla 'ta worde des- 
perdici^ ora cu Candi Wernet ta 
shoot duro. pero mucho halto. Rechts¬ 
buiten 'Medardo Croes ta pruba su 
suerte cu varios 'halto y largo, cu e 
chikito pero aigresivo keeper di Buba¬ 
li ta garra den bon forma. 

Dama Werleman tambe ta pone un 
fuerte shot cu ‘sinembargo ta bai di- 
rectamente den man di e portero- 
Halftima a bai aden cu e score em- 
patc na y gol pa banda- 

Secundo niiuid 
Despues di dos atake sin resultado 
den di 9 minuut si e delanteronan di 
Bubali tin exito. Midvoor Francisco 
Ecknaeyer ta provecha un momento di 
descuido di e defepsa contrario y cu 
un shot bon coloca ta pone su equipo 
ariba 2 pa 1. 

E partido ta continua hopi pareew. 
Di ambos banda ta worde forma ata¬ 
ke rapidamente- E porteronan tin di 
dtenta den accion varios biaha inter- 

rKIESCRbCERYN.VT 

TEL 1079-1918 

I. G. Emanstraat 30 

Pa CAUDAD, SERVICIO Y 
PRUS ABAO 


ceptaudo pasenan largo- 

Hmpate pa di dox biaha 
IXmi di 16 minuut Estrclla ta des- 
kitu c dcsventu'hu cu c tin. E ugilisimo 
Dama Werlcman la pasa hunga mci- 
mci for di su ptisicion normal di alero 
lObcs y la hanja un bon chens durantc 
un scrimmagc- Ora cu c bala la worde 
debolbi door di e defensa 'verde, c 
rcchtsbuilcn oranje ta pone un voor¬ 
zei CU Dama tu centra aden, mes ora 
lagando keeper Tromp sin c minimu 
diens. Score 2—2. 

Mol di Blouw Wit 
Gochi 

(Di nos sport reporter) 
ORANJESTAD. — For di algun dia 
caba ta kedando na nos isla. Sr. Mol, 
kende ta un empleado di c club semi- 
profcsioaal hulandes Blauw Wit. Ob- 
beto di e iviahe pa West di e senjor 
aki la pa convcncc e conocido futbo- 
lista Gochi Brion, midvoop di Aruba 
Jrs pa bai Hulanda hunga ..betaald 
voelbar’. Ya el a (ene varios confe- 
lencia cu Gochi, pero te ainda nan 
no por a yoga na un acuerdo. 

Brion aparentemente tin gaoa di 
bai. pero ta indeciso debi na cu un 
tin un bon trabao na Lago cu un bon 
sueldo. 'Na Hulanda e por gana bon 
cens den e sentido di Hulanda. pero 
Icke tin Gochi tanto dudoso asina ta 
CU pa cuanto aoja el lo por sigi hunga 
bon futbol pa ricibi un bon sueldo. 

E indecision di Gochi pues ta basa 
ariba inseguridad. 

Mol den un entrevista a conta nos 
eferta cu e ta haciendo na Brion. cual 
ta un oferta cu no ta -worde baci na 
cualkier hungador. Unicamente pa 
asisti 3 practica pa siman Gochi lo 
ricibi 100.— (naturalmente Sr. Mol 
ta papia di florin hulandes y no an- 
tillano). Pa cada wega cu e equipo 
gana e ta ricibi un suma, cual ta me¬ 
nos ora CU e equipo empata of perde. 
Ademas Gochi lo worde emplea for 
di cual empleo tambe e lo ricibi suel¬ 
do. 

Uo pasage di ida y vuelta ta worde 
entrega den su man e momento cu e 
bisa ,.si”. Di ida y vuelta pa por si 
acaso CU Brion no gusta. 

Esaki ta un oferta minimo cu na- 
turalmentc, segun Sr. Mol, por worde 
haci si Gochi responde na e speranza- 
nan cu nan tin den dje- E speran^a- 
nan tj cu Gochi lo por yena e bashi 
CU Blauw Wit tin den su liaea delan- 
lera. camiada nan falta un bon goal- 
getler. un homber cu ta shot cu tur 
dos pia mes fuerte. Indudablemente 
Gochi tin e calidadnan aki. 

Mas equipo interesa den 
Gochi Brion 

Elink'wijk cu a hunga un partido na 
nos isla ta e premer equipo hulandes 
CU a haci un oferta na e midvoor di 
Aruba Jrs. Pero e club aki, segun Sr. 
Mol. despues di varios conferencia na 
Hulanda cu henter e directiva a dieidi 
di no hiba Góchi ya cu nan tin varios 
hungador for di West caba. Elinkwijk 
sinembargo no kier a duna e otro club- 


ARUBAANSE KUNSTKRING 


E FAMOSO PAREHA DI BAILARIN 

SUSANA y JOSÉ 

Diasabra 17 di oktobei pa 8.30 den CENTRO CULTURAL 

Ta cuninza bemie carchi mayan, diamars, 13 di oktober na Aruba Bockhan-. 
del, Oranjestad; A.uba Post, .San Nicolas y Esso Bookstore (mayan, diamars, 
exclutivamenie pa miembro di Kunstkring). 


Eutrada pa niicmlno: Fl: 5.—; 


lo-miembro Fl. 6.50 


Keeper Vries ta worde amenaza s 
riamente ora cu pueo despues e rech 
Kidder.slup la hanjele so so eu ne- 
delanteio di Bubali ta lalla shooteaa- 
do direetamente te den man di Vries. 

■l.uega e portero Vries la haci 
biinita hiigada door di pomp un fuer- 
le shot di miiJvoor Eokmeycr manda 
corner- Aki c portero di Sta. Cruz a 
demostra bon reaecion. 

E partido ta coiitina cu ambos ha¬ 
ciendo hopi esluerzo pa aii 
di Victoria. Ningun di dos la logra. 

O bin po controto 
Brion 

nan e -tip" aki. Pero manera sempcr 
ta socede tin un lok y tanto Blauw Wit 
como D-W-S. di Amsterdam a tonde 
di Gochi y awor ta interesa den su 
sepvicionan como futbolista- 
Esun CU indudablemente 
trando mas interes ta Blauw Wit cu 
ta gastando basta cens mandando un 
representante te aki. 

Diarazon e mester tin contesta 
Debi na cu su plan di viaba ta pa 
bai Surinam diarazon, Sr. Mol ta spe¬ 
ra di obtene un contesta difinitivo di 
Gochi Brion, profner cu diarazon. 

Tocante Doe Williams, e represen- 
lantc di Blauw Wit u informa nos cu 
ei a 'hanja bon referencia di Doe. pe- i 
ro no ta kere cu fisicamentc Doe lo | 
por soporta c cambio di clima y wega 
fuerte <li sistema europeo. < 




CUMPLEANJOS 

Ta cumpli 26 anju cu nan a drenta 
euluce niatrimoniul .Senor Niconictlus 
Cieemian y Senora Demeiriu Cieermun 
y la ricibi l'elicilacion di nan jiunun 
Aida, l.ucita, Geraldo. Maria. Ularia. 
icuala y di Toribio na C'orsow, nie- 
aii y niclanan. l.ourdes Doiiati y 
Cirela Wover, Robby y Junior Wover. 
Maikel Schwenglc, suegronan Josc 
Donali, Francisco Wever. Sixto 
Schwenglc taia Anlonio Gcermao. ru- 
munnun y demas familia y coniKir- 


Elma Maduro ta celebin su l'eliz ciim- 
pleanjüs y ta ricibi l'elicilacion di su 
1 Simon, mama Maria, runiannan 
Julio, Andrc.s. Jani, tantanan, omo- 
nan. primo y primanan, muy cspecial- 
niente di su prima Paulina Wernet, 
ganan di Fluishoiklschool. 

E caballero Wilfrido Gomez ta eele- 
su 20 aniversurio y ta ricibi fc- 
licitacion di su lata, mama. wela. ru- 
man Teresita, swa Ju;m. tres sobrimi- 
'0. y di su aB-nigonun, es|x-cialmenle 
di Frida Poiiiier- 

Senora Theresita Tromp ta recorda 
su fecha natal y ta ricibi felicitacion 
di SU estimado esposo Angel Tromp. 
6 jiunan la, Chida. Nito. Ina, Eclor, 
Aquiles Tromp, tata y mama. S ru- 
niannan. sobrinonan y swanan. sue- 
gro, amiganan, di Tanki Flip. Julieia. 
Rosa Tromp. Rosa Franken y Jacinta 
Tromp. Maria Tromp de Dijkhoff. 

E hobencita Lucrecia Maduro ta cum¬ 
pli 7 anja y tu ricibi felicitacion di su 
mama Brigida 'Maduro, ocho runian¬ 
nan. omo y tantanan. welo y wela- 
nan cspccialmcntc di Bartolomi Tob¬ 
bel P'i Corsow. 


Caribbean Shop 

DILANTI Dl A.T.C, 

E 1‘alacio di Regalus 
pa ABO tambe. 


E hobencita Glcnda Maria Solognier 
ta cumpli 8 anja y ta ricibi felicita¬ 
cion di su tata Alberto, mama Maria- 
nita, rumannan Ada. Albert, Sonia, 
Annie, Gladys, wela y wclo. tanta y 
omonan, amiganan Annic y Tina, 
Reina y demas familia y tianta Aura. 

Awe ta cumpli 10 anja e hobencito 
Francisco Beltrando Luydens y ta ri¬ 
cibi felicitacion di su tata, mama. ru¬ 
mannan Nini, Duchi, Rosa. Ica, Theo, 
y 'Luchi, pepc Cecilia Luydens. omo¬ 
nan Bcnedicto y Joseph, tantanan 
primonan Pedro y Milo. primanan 
'Linda. la, amigonan di 3e klas B. di 
oord. juffrouw EIda, amigonan Benny. 
Pedro. Chon. Silo. Hubert y Ronny 
y di Filomena. y di mas familia Luy¬ 
dens y Tromp. 

Srta. Filomena Farro la cumpli 16 
iiuja y ta ricibi felicitacion di su tata 
Chinto. mama Isidonia. 8 rumannan, 
3 sobrino y sobrinanan, Sergio. Ju- 
dith. Mildred. swa Tommy. Cunja 
'Deny, amigo y amiganan. Eduardita, 
Chichi. Martin Tromp, primo y pri¬ 
manan. Carmen. Chefa. Ana. Catha- 
rina. especialmcnte tur su amiaanan 
di Volleyball Jolly Girls, 

E chikitin Jacobito dc Cuba tu cole- 
bra SU feliz cumplea.njos y la ricibi 
felicitacion di su tata. mama. 6 ru¬ 
mannan. Maria. Dito. Miano. Dita. 
Frans y Chipi. tambe di su wela y 
welonan. tanta y omonan, tambe di 
SU omo Miguel dc Cuba y pepc Anna 
de Andrade y demas familia de Cuba 
y Figaroa. 

Torneo di tennis 
na Aruba Jrs 

(Di nos sportreporter) 
ORANJESTAD. — Diasabra alardi 
ariba cancha di Aruba Jrs Albert Hen- 
riquez a obtene su Victoria numher 
lino den e parii di singles di caba- 
lleros. Su rival tabata Max Fingal, 
kende despues di perde e promer set 
6—0. a gana un came den c segundo 
pa askiii toch salba honor. Hcnriquez 
no por a tenc su palabra di dos 6—0 


AU nos la mini na drcchi Ruck.v Marciano cu no ta duna boca si e lo sall den un 
peica contra campeoii niundinl Johansson. Mei-mcl tu e ex-campcon mundial Pat- 
’terson kende tin hopi di griiilivi na su manager Gus D’amato, kende lo perde su 
pemiit si I. iio prcscnlii dilanti di un comision di investgacion. 


Awe tard.' cinc'ot e misa di Falinia na Dakota ta worde mnsugra. E liiisa aki, pa cual padernan F.B. Fick y Kruidenberg 
I Iraha duio como bouwpastoor, bcrdadcramcnte a bira un bunif» edificin di cual e Dakotenjonan por ta orgulloso. fnma- 
gi.Tablc Iniuita e bentananan di glas di corlurnan a keda, v allar doljbcl di niarincr blaiicii y c bankinan di Sta. Coiiiunion, 
y no papia mes dje tabernakel! K portret aki ta duna un idca di un pari! dje allar. Mayan anoclii 7’or na ocasion di ficsia di 
l.i'i Virgc.i di Falinia tin un proccsioii na c niisa aki. 


E segundo wega di dobles tabata 
entre Sid Frigerio y Max Fingal cn- 
frchlando Tico Kuiperi cu Carlos 
Pon.son. 

E Tironter set a b.ti hopi pareew na 
principio. pero na e momento ade- 
cuado Frigerio y su companjero a 
bai adilanti y igana 6—.3. E segunoo 
tambe a bai riba nomber di c parcha 
aki pero cu score di 6 pa 2- 


UN COMPROHISO QUIBRA 

pa TUYUCHI 


No. 

Sin ovprcsa uti pia di palabra c mu¬ 
lle a camna bai na c stal- Aya cl a 
queda 'para ou su mannan riba su 
heup y a queda ta mira c veterinario, 
mientras esgqui tabata examina c ba- 
ca. 

Y na SU manera di dokter^ctcrina- 
rio Blanc tabata bisa c baca: 

„Bam mira. Daisy. larga mi mira 
un rato ta quico ta falta bo.... un- 
bez tur cos ta binj cla, Daisy”. 

Cu aclmiracioo c muhc tabata ripa- 
ra cent c palabranan dje veterinario 
aqui tabata haci iaflucncia riba c bes- 
tia, pasobra iinber, cl a deposita su 
ntiiHliiiTn 'i1-n ~ homber aqui cu p'e 
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m«.stcr fa un stranjero. 

Tranquilo cl a larga e veterinario 
examine tc ora cu csaqui a caba. 

E tabata Icza profundo amistad den 
wowonan di MiChacl Blanc y den su 
mes e tabata pensa c ora ei: 

„Mi ta quere cu la uo idea entera- 
menlc roboz dje homber ci e hende- 
nan den aklca tin, pasobrfi ami ta 
hanje ihasfa simpatico." 

Blane a caba di examina c baca y 
manera un yiu di cas cl a bai laba su 
man Iranquil dl dje den ciishina. 

„Lo mi Ireoe nn reincdi pa bo cu 
bo mester dun’c gasta den su nljm.ento 
y e ora ei denier di algun din lo e ta 


c baca di anics trobe”. 

,vMi n’ tin boca di gradici bo, Sen¬ 
jor Blane. Pero afrobc mi mester mo- 
Icstia bo, pasobra mi o’ tin ningun 
bende pa bai tuma e remedi", 
Carinjosamente cl ;i consola c niu- 
hc dieiendo: 

„Queda bo Inr Iranquil. 'Mi mes lo 
trcce anio pa bo merdia. Mi tin un 
dia liber avvc. Y mi la bolbe sigura 
bo cu bo por hien Iraha bo cara con- 
tcnlo Irolic. pasobra aqui iin paar di 
dia mas, bo baca la compiclamcntc 
cura". 

,.Ho ta masha cariojoso". 

„Ai no. C'nrinjoso mi .no la abso- 
lulamcnlc. Pero loquc solamenlc mi 
la, ta hiimano.... no obslanie tur lo¬ 
quc nan la bisa di mi aqui". 
lE homber a sonrei un poco forza. 
Y Blanc a continua: 

.vPropiamente bo tabatin mester di 
un ayudo aqui. E trabao aqui la mu- 
eho pisa pa un muhc sol. Lo mi hai 
papia CU c anciano Figgiti, Su yiu lin 
un paar di ora liber pa dia, wd osei 
ta un bon trabao p’e*. 


t por pagii c mucha ei 
I. Blane”, Sra- Brown 


..Pero mi 
un sueldo, 
a protesta. 

Tabata como >i fucra cu ni c dok¬ 
ter ni e majorili'ino tampoco iio taha- 
ta por a comprendc ni 'kere cu c no 
ta'bata na 

,.N' la impoil.i, Sra. Brown. ,.Si bo 
duna Tony un p.iar di chilin pa siman, 
c ta queda masha agradccido”. 

Ora CU MichacI Blanc a relirc cl a 
queda la mira c veterinario cu awa 
na SU wowo, 'E tabata sinlic awor ma¬ 
nera un pccadcr arrepentido y tabata 
pidi cielo pordciie, pasobra cl a pen¬ 
sa entcramcnlc otro cos riba e vete- 
rinario aqui. f. mes tambe a yuda e 
aldcanonan cu tabata papia riba dje. 

Awor su sinlif a dal trobe na c pro- 
verbio conoci cu ta bisa: 

„Ta den dificultadnan bo ta conoce 
bo amigonan". 

Y ala awoi (liliciillad a prcscnla, Y 
fa linda lui c amiganan y amigonan di 
anfes ta? Ta cual <li nan a bin dune 
un man? Ningun. E sol a queda cti 


tur SU sufrimento y dificultadnan cu 
tabata acumula riba otro. 

Y awor cu su curazon nos tabata 
remorde, awor cu el a mira cuanto 
malu hendenan blasfcmador por ha¬ 
ci. cl a prepara pa tan promo cu un 
liendc bin papia malu die veterinario 
aqui, e la zundre bon zundre. 

Despues CU el a cobra huur di ler- 
reno na tur caminda y cu cl a bai haci 
ciienta cu Sr. Armst rong, su pensa- 
mcnlo a queda la traha continuamen- 
Ic riba e pober muhc cu no tabatin 
manera di existi. 

E tabata corda situacion dje muhe 
fuerte y balcntc cu tabata Iiieha ma¬ 
sha duro contra adversidadnan di bida 
y Iiicha pa cxisicncia. E muhe aqui 
tabatin un cncargo mucho pisa riba 
csaqui su skoudernan. 

E tabatin di queda surdo pa queho- 
nan dje pohcrnan aqui pasobra Sr. 
Armslrong sti curazon tabata manera, 
di piedra. piisnhra c no qiiicr a lende 
nada otro sino zonido di su alqiiiler 
mensual. 

E tabata pciisa cuanto cos lo e po¬ 


ber a haci pa alivia dolornan dje po- 
bernan dje aldea aqui si c tabatin e 
riquczanan aqui di Armstrong. 

Indudablcmenle lo e a haci bida jje 
hendenan aqui mucho mas agradable. 

Esaqiii a tr^c su pensanicntonan 
riba c fiesla di hardin. Y tambe riba 
c orgel asmalico di den kerki. 

Faciloiicnte Armstrong por a bien 
larga nan dreoha c orgel aqui na su 
cuenta of alomcnos regala kerki un 
orgel. 

Pero banda di placa su curazon ta¬ 
bata cerra manera muraja di bent y c 
tabata prefera di larga e propagan- 
dista Vallistair traha manera besfia 
y cu slanja por a hula. promc cu e 
por a diciili di haci un bon obra asina. 

Esaqui tabata un mucha muhc di 
SU ideal. Un mucha muhc cu miles 
bo no fa hanja un asina. 

'E tabata franco, sincero. altanera v 
orgulloso manera un cahai di ra/a. Y 
CU cara cu a pone sareger corie mas 
rapido den su mientbronan. 

11 E fa sigui 


NtmuMrMt U, OrMiMtW. 
T«l«le«n 1IU OlraMlM y AviMt 
TalafMH tlU Mdicclon y •wKrtpriw 
N«mr« tu«ll« dl AKUIAANII COUIAB» 
l« okttnliMl nai Union ttor*. 


Agenda 


Dialunn 12 di oktol 
DE VEER l.lOi Sun 
RIALTO e.00: llujiur 




PRINCIPAL 1.00: Tuiliuüu run 
AURORA 7.30: O'Huniy's lull liousc 
SAVANETA 7.30: UlueU in du sm'uuw 

B O T I C A 

Oraniestad: HOTIOA AllUBA 
San Nicolas: BOTICA CE.NTHAL 
PARTERA Dl WARDA; 

Zr. E. S. T. Biaiuinuller, Wilhelmina- 
«traat 22 - tel: UiSS. 


TAORO-GUYABAjuice 


b Noord: U.:i0 p.n 
I Bosco iSan Nicolas): 5—10 


lallwedslrUd: 
Club 

Santa Crus): Sl’üKT- 


Trupialen: 

0.00—7.30 |: 


mis sinule Estrclla— 
cyball B-kla.'i EslrcUa 

Junioren: Repetitio 
n: Repetitie Kuur 


NOBO NOBO NOBO 

Nassaustraat 34 

A caba di ricibi» bunila panja di ca- 
liiiia pa saya, drip-drje. Catuna di 
satin t'lorca culornan fanlastico. Te- 
la pa cortiiia y paiija pa glas, un 
licllcza. PaiiJa di borduur di Ilalia. 


RADIO VICTORIA 
Dialuna 5 di oktober 

lO Apertura 

5 E Mundo Femenino 
O Melodias di Merdia 
5 Ultimas Noticlas 
10 World News 
5 Concert Hall 


L di I 




5 Econan Celestial 
10 Vertel Uurtje 
5 Waltznan Favorito 
0 Voz del Evangclio 
5 Palabranan dl Bida 
0 Intcrludio Musical 
0 Noticias 

5 Succ.sos Doportivos 
0 Nucioncs Unldas 
5 Care eon Musica 
O Noticias Hulandes 
S Klassieke Muziek 
3 The Bandstand 
0 World News 
5 OH the Record 
0 Back to the Blble 
O Musical Gems 

0 Haven of Rest ’ t 

O News (repeat) 

5 Hymns that Live 
0 Sign Off 

RADIO CARACAS TELEVISION 
Lunes S de oclubro 

0 Marcha Oficial. Himno Nacional. 

5 Informacion sobre los Programas 
del Dia. 

0 Pelicula 

0 Calendario de Mama. 

0 IFjsas de Mujeres. 

5 Feminidades. 

0 La Perfecta Ama dc Casa 

6 Informacion sobre los Programas 


0 El Imparcial Tclevision 
O Agenda de Colocaciones por 1 

0 Por cl OJo dc la Cerradura 
0 Estudio dc Hcctor Monteverde 


O El Observador Cccolc 
La Lcy cicl Revolver 
5 Perry Mason 


12.00 li 
M 

12.10 M 


, Himno Nacior 


MERCEDES BENZ 
Mas baralu di lokc bo ta kere 
Pidi informacion na: 

KUSTERS TRADING CO. 

Oranjestad - Tel. 1012 


LUCHTPOSTSLUITINC 
Antigua: Ma. 9.00. Din. 15.30. Wo. 13.30 en 
Za. 15.30 

ArgentIniE: Ma. 14.00, Din, 15.00, en Vr. 
8.00. 

BoliviE: Ma 14.00, Din. 13.00 en Vr. 8.00. 
Bonaire: Din. 10.00. Wo. g.OO-ie.OD, Vr. 

9.00 en Za. 8.00-16.00. 

Brazilië: Ma. 14.00, Din. 15.00, en Vr. 8.00, 
Br Cuiana: Din. 16.00. Do. 16.00 cn Za. 

15.30. 

Canada: Ma. 9.00, Din. 8.00, Do. 8.00, Vr. 

15.30, cn Za. 15.30 

Canal Zone: Ma. 13.30, Wo. lb.30. Do. 13.30 
en Vr. 8.00 

Caracas enz.: Ma. 15.30, Din. 15.30, Wo. 

15.30. Do. 15.30. Vr. 15.30 cn Za. 15.30. 
Chlle: Ma. 14.00, Din. 15.00 cn Vr. 8.00. 
Colombia: Ma. 15.30. Din. 13.30, Wo. 13.30 

Do. 15.30 en Vr. 15.30. 

Costa Rica: Ma. 15.30, Din. 13.00, cn Vr. 

1.5.30. 

Eeuador: Ma. 15.30.. Din. 15.00, Do. 13.30, 
9.00/16.00. cn Za. 8.00—16.00. 

Cuba: Ma 9.00. Wo. 9.00 en Vr. 9.00. 
Curacao: Ma. 9.00—16.00, Din. 10.00—18.00, 
Wo. 9.00—16.00, Do. 10.00—16.00, Vr. 
cn Vr. 8.00. 

El Salvador: Ma. 14.00, Wo. 15.30, cn Vr, 

15.30. 

EUROPA: Ma. 9.00—16.00. Wo. 9.00—16.00, 
Vr. 9.00—16.00, en Za. 16.00. 

Fr. Cuiana: Ma. 0.00, Din. 15.30. Wo. 13.30, 
CU Za. 15.30. 

Cuadeloupe: Ma. 9.00, Din. 15.30, Wo. 15.30 
cn Za. 15.30. 

Guatemala: Ma. 15.30, Wo. 15.30, en Vr. 
Za. 15.30. 

Honduras: Ma. 4.00 Din. 15.00, en Vr. 8.00 
Br. Honduras: Ma. 14.00, Din, 13.00 cn Vr. 
8 , 00 . 

Jamaica: Ma. 8.00, Wo. 0.00, Vr. 9,00 en 
en Za. 15.30. 

Mnxico: Ma. 15.30, Wo. 13.30, Vr. 13,30 «n 
Zr 10,00 

Maracaibd: Din. 15.30. Do. 13.30, cn Za, 

15.30. 

Martinique: Ma. 0.00 Din. 15.30, Wo. 15.30 
Za 10.00 

MIamI, Fla: Ma. 9.00. Wo. 8.00, Vr. 9.00 
ch Za. 10.00 -1.5..50. 

New York: Ma. 0.00, Din. 8.00, Wo. 9.00, 
Do. 8.00. Vr. 9.00—15.30 cn Za 10.00— 
Panama: Ma. 15.30, Wo. 13.30, Do. 15.30, 

15.. 30. 

Nicaragua: Ma. 13.30. Din. 15.00, en Vr, 
8 . 00 . 

cn Vr. 8.00. 

Paraguay: Ma. 14.00, Din, 15.00, Do. 13.30 
on Vr. 8.00. 

Peru' Ma. 15.30, Din. 15.00, Do. 15,30 en 
Vr. 8.00. 

Pto Rleo: Ma. 15.30, Wo. 15.30 cn Za. 15.30 
8to, Domingo; Oln. 15.;i0, Wo. 15.30 Vr. 

15.. 30 cn Za, 15.30. 

8t. Kitts: Wo. 15.30 cn Za. 18.00 
St. Maarten enz.; Wo. 15.30 en Za, 16.00 
Suriname; Din. 16.00, Do. 16.00 cn Za. 13.30 
Trinldad enz.: Din. 10.00, Do. 16.00 cn Za. 

15.30. 

Uruguay: Ma. 14.00, Din. 15.00 en Vr. S.O* 
Haïti: ptn. 1.5.,10. Wo. 15.30, Vr. 15.30 en 
VIrg. Eilanden; Ma. 9.00, Din. 15.30, Wo. 


Verf Hornac 

(a haci bo cas mas hiinita 
y den menos Icnipn. 

Je E. P. Cabenda 
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EL CISCO KID 


Homogenized 

Pasteurized 


E 

TABP; 


Stcrilized 


I.uii coiiKratiilatea pitcher Bub Uulil 

Bi'u\'eH’ tlc-clliirliing triii in MiitvauKee. 


lUAN EL INTREPIDO 


,E idioot oy ta 'T<ei 


y CTSA Pe 


ilusion- 


•'C’O/VMEAJrA lA^ 
FtesTAi iPpowro 

wo cabpa' ü/o 

ALAaA En lAS ( 

r cAues.' mA 


THE BEST 
Roach and Ant 
Killer 


Manager di Dodger Walter Alston den compania di oiro Dodgcrs 
di robex pa drechi ta Charlic Ncal, pitcher Rogcr Craig, Alston y 
John Roseboro. Ariba: Donjo di Braves Lou Perini ta /elicita pitcher 
Bob Buhl despucs di a gana na Milwaukee, 


DICK TRACY 


WHAT'S 


MEN, TUIS IS VOUR 
DISMf 


Obtainable in all 
groceries and boticas. 


OCCCSi 


^’IRGO^AN 

2-1 Aiiyiislus - 
Ho por tl 


13 Scptcmhcr 
icsicr di bon conse- 


RIP KIRBY 


MBRANAN 

24 September — 23 October 

Ponc atencioo na trabao. sc 
cionan e interesnan linanciera. 
por tiima pasonan pa bini na in 
ficiencia mas grandi den bo trat 
pa bo haoja ayudo na bo tarei 

SCORPIONAN 

23 November — 21 december 

Bvita risico Pa kasgeld of riq 
zanan. Larga bo begroting di( 
bo expansion. mcscos cu olro pi 
nan. Vlustra bo dependcncia pa 
personanan queri, 

SAGITARIIJSNAN 

24 October — 22 November 

Mustra ateocion iodividi pa 
teresnao di cas, oficina y taller. 


1- „Descami suerte. Ri 
„Esun ey paree Kara Mi 
son, ponebo cla, Diilce '' 
f.Bo cartcra a cai. senjorit; 


dus viveodi" cu ta regla 
nan comereial ent re Venez 
zil. Michcl A. Biirclli Riv; 
encargado dje cancilleria 
gobierno brazilenjo un nol 
tico. Pa puntrelc su opini 
e proposicionnan venezolai 
tonga e paclo. cual a scr fi 
biernonan di Venezuela y 
dia 2 di october. 


CAVO ES' 
TA BOUA, 
SeQORi- . 


timHXdo 


:tor ili Arubaansche Cou- 
ti mi lui espacio den bo 
ii trece lo siguiente pa di- 
pasa e Sociedad Mortuoi 
De Coromoto a salka un 
nester a hunga dia 9 de- 


lanli. Anji 
rio Virgen 
rifa. cual 
cember 1958. 


HOROSCOOP 


(Ego, 


awe fiingun hende a ten- 
1 rila aki mas. Mi no ta 
isunto aki mester wordu 
pueblo ta ooo- 
:umprando rifa, 
ipli CU su deber 
ga ariba tal.fecha cu ta 
I. esta dia 9 december 
asina ningun hende ta 
mas. pasobra ki bal bo 
ifa i uunca mas bo ta 
Den nomber di tur hen- 
ra rifa mi ta exigi e so- 
a menciona pa laga nos 
pasa cu e rifa, esta si 
a si of no, y si e no ta 
ic tur hende nan plaka 
ctor. masha danki pa e 


ARIESNAN 
21 Maart — 20 April 

Eviia toision den bo relacionnan 
cu otronan. Bo tin bon aspectonan 
pa loque lo bo desarolla despucs 
den bo carrera. Probablemente un 
probicma lo por ser soluciona. 
TAURISNAN 

21 April — 21 Mei 

Tenc cuidao pa un sentencia ro- 
bez ora cu bo tin di hiba bo asun- 
tenan financicra cu gmigonan. Ha- 
• ci estudio di proposicionnan cu por 
aumenta bo entradanan obhetivo, 
masha profundo. 

GEMINENAN 

22 Mei — 21 Juni 

Tuma pasonan na tempo pa haci 
algo pa bo asuntonan y bo presti- 
gio, No spera mucho coopcracion 
na CLimplimicnto di bo dobernan. 
CANCERNAN 
22 Juni — 23 Juli 

Aspectonan ta mustra riba falta 
di un eierto huicio cxacto y suges- 


EL PRÊCIO DEL TRIUNFO 


domina bo. Warda armonia den 
circulonan di famia. 

CAPRICORNIUSNAN 

22 December — 20 Januari 

Bo ta haci hopi desaroHo door 
di andamento cu famia. bicinja*y 
otronan den bo ambiente. Evita 
desunion riba asuntonan social of 
plannan. 

ACGARIIU.SNAN 

21 Januari — 19 Februari 

Mustra atencien na tempu na fi- 
nancianan priva y esfuerzonan pa 
cosecha propiedadnan na cualnan 
ya ta varios tempo bo a anhcla. No 
sea mucho royal pa cu amigonan. 

PISF.S 

20 Februari t- 20 Maaft 

Lima ta yuda bo den bo mes sig- 
no, na mustra atencion den bo mes 
asuntonan y proposiciqnnan. No 
spera mucho actrvidad den socia- 
bilidad of combito ora cu bira 


era cu tal sociedad. 
sociedad mester cu 


[AUXiLlo.' 


.Spotlighr 


EL DIARIO DE UNA VIDA 


iber 1958 e Sociedad a 
den ..Arubaanse Cou- 
a scr aplaza, te na un 
• anuncia despucs. 


pone 


1. „Ojala bo tabata pa 
banda. Julieta.. pasobra 
ta dal duro!" „Senjor Chai 
-... bo ta incomprcnsibcl! 

2. ..Mi no ta nada mas cu 
viajante cu ta gusta pap 


( OJALA ESTU- 


MINUTOS DESfuéf. 


sov aue 

I palasrero. , 

o <auE DEscue 


vilGO,JULIETA. 
;POR(JU£ PEÖAS 


PEP/TA 


1. ..Mi pipa jen y cla p; 

de. 2. Mi corant y 

toffelnao ta warda mi. 
3. ..Lorenzo. bo no t; 
.sinta?" 4. ..Bo'n querc n 
no ta cay den c trampa 


M mmAn//M 


.UORENtO» 


CASRé sisiesA 
7 TRAMPA / r- 


ZAPATILLAS 
'-rAaUARD<N- 
VOMS... J 


STA PARA 
E.yceiMDÊR,. 


VlfNCS 
A SÊNTAR- 


ttaki ia atomic tub Pairick Henry di 5.400 ion, 


CU ia porto un bala grandi di seopot. Su largura 

















